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Guahiba lingvo 


La Guahiba lingvo (aŭ Gvahiba lingvo), la indiĝena 
lingvo de la Guahiba popolo, estas unu el la Guahibia, 
kiu estas parolata de ĉirkaŭ 23 006 homoj en 
Kolombio kaj aldonaj 8 428 en Venezuelo. Estas po 
40% elcento de monolingalismo, kaj po 45% el legiva 
parto. 

Eksteraj ligiloj 

■ Pri Guahiba lingvo (http://www.ethnologue.or 
g/show_language.asp?code=guh) en 
Ethnologue (angle) 



Guahiba lingvo 

Parolata 

en 

Kolombio, Venezuelo 

Regiono 

Casanare, orienta Meta, Vichada, 
Gŭavjaro, Guainia ŝtatoj (Kolombio) 

Orinoka Rivero (Venezuelo) 

Parolantoj 

23 006 en Kolombio (censo de 

2 005); 

8 428 en Venezuelo (censo de 2 001) 

Lingvistika iklasifikoi 

Amerinda lingvaro 

Guahibia 

Guahiba 

Lingva 

statuso 

Lingvaj 

kodoj 

2 vundebla 

Lingvaj kodoj 

ISO 639- 
3 

guh 

Glottolog 

guahl255 

Angla 

nomo 

Guahibo 

Franca 

nomo 

sikuani 


Elŝutita el "https://e 0 .wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Guahiba_lingvo&oldid=5899117" 
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